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CORILUX S.A., en liquidation volontaire 


Societe anonyme 

Siege social : 8, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, Luxembourg 

RCS Luxembourg B 74.916 


MENTION 


En date du 29 novembre 2016, il est decide de prononcer la cloture de la liquidation de 
la societe, qui des lors cesse d'exister. 


Les documents et les livres comptables de la societe seront archives pour une duree de 
5 ans, au siege social de la societe au : 8, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg. 


Pour mention aux fins de la publication au Recueil Electronique des Societes et 
Associations 


Luxembourg, le 3 janvier 2017 



